
BRAUN (Max Braun Werke, Frankfurt/Main) - Mod. Super 66 UK.V. A modulazione d’anipiezza e di frequenza. Onde lunghe, medic corte e ultracorte (UKW/FM). Media frequenza 
AM a 460 kc/s, a FM a 10,7 Mc/s. Regolatore separate dei toni acuti e liassi eon indieatore ollicn. SoppresBore autoniatico del soffio nella gamma OUC, disinseribile. Un alloparlante 

niagnetodinarniro e uiio clcllroslaUco. I'otenza d'useita 5 watt. 





















